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Nieuw-Vennep, Johannis Bogaardstraat 16b, 2151 CV, 27-07-2016, verwijderen 
van BSO De Boog op Stoom uit het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met ingang van 1 augustus 2016. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het verwijderen van een buitenschoolse opvang uit 
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen i.v.m. het sluiten van de locatie. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde 
datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk 
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be¬ 
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Inkoop en Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. 
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